ΡΑΒΤ ΑΕΡΟΞΡΑΟΕ 05Α, ΙΝΟ. 
ν ΕΑΙΒΌΗΙΓΟ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΑΙΒΡΟΗ͂Τ, ΜΑ 
ΌΗΕΟΚΕΌ --Γοπληνς ΝΟ. πεν. Β 


02745 ΦΗΕΕΤ 1 ος 1 
τπιε ΕΣ 
ΒΟΞΗΙΝΟ 
ΝΕΝ Ι550Ε 


ΡΙΜ 0.400 ΜΑΣ Ο.380 


2:1 


98.04.16 
98.10.25 


|--- ο.400/5Ν. 


--- 0.060 


πο.ο05 Το πο.οΊ0 
Π,΄ (ΤΥΡ) 


0.050 Χ 20’ ΟΗΑΜΓΕΒ 


ΜΑΤΕΜΙΑΙ: ΑΙ5Ι 505 5ΤΑΙΝΙΕ55 5ΤΕΕΙ 
ΝΟΤΕΣ: ΤΟΙΕΚΑΝΟΕ5 ΑΠΕ ΡΕ ΡΑΗΤ Ω5Ι 018 ὑΝΙΕ55 ΟΤΗΕΡΜΙΣΕ ΝΟΤΕΡ 
ΜΑΡΙΩ8 Αἰ: ΙΝΣΙΡΕ ΕΡΟΕ5 0.005 Το 0.010 

ΒΡΕΑΚ ΑΙ. ὑΝΜΑΒΚΕΡ 5ΗΑΠΡ ΕΡΟΕ5 0.010 ΤΟ 0.020 

ΑΙΙ. ΒΙΜΕΝΣΙΟΝΣ ΑΚΕ ΙΝ ΙΝΟΗΕΣ 


Οοργεςπὶ 1998 Ὀν ὈΑΒῚ ΑΕΒΟΞΡΑΟΕ υ5Α, ΙΝΟ. 


